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PART III 


Stores Purchase 


Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി4/ 4155 / 2014. 

2014 ഒക്ടോബർ 17 . 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
എം . സി . എ . ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യമായ സാധന 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും എണ്ണവും - 6/ പി4 / 14 -- 
(1) ബഞ്ചുകൾ - 10 എണ്ണം (2) ഡസ്കകൾ - 10 എണ്ണം 

അടങ്കൽ തുക - 4,80,900 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,050 ( 1,000 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525 ( 500 + 5 % വാറ്റ്) . 
തപാൽ വഴി - 1,100. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 17 -11 -2014, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 11 - 11 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 11 - 2014 , 11 മണി. 

ദർ ഘാ സ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി മുദ്രവച്ച കവ റു കൾ 
പിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 
ടിവാൻഡം തിരുവനന്തപുരം- 16 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വില യുടെ 1 % നിര ത ദ്രവ്യം 100 വില യു ള്ള 

കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No . P414155/ 2014 . 

17th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items for the use of MCA Department of 
College of Engineering Trivandrum , Thiruvananthapuram . 

- Tender No ., Name of Items and Quantity 
6/P4 /2014 (1 ) Benches - 10 Nos . ( 2) Desks - 10 Nos. 

PAC - 4, 80 , 900 . 
Cost of tender form : 

Original - 1,050 (1, 000 + 5 % VAT). 
Duplicate = 525 (500 + 5 % VAT). 

By Post ( Original) - 1,100 . 
Last date and time of sale of tender form 
17 -11 - 2014, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17-11- 2014, 3 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 18 - 11 - 2014, 
11 a. m . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 24 - 11- 2014 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 11 - 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25- 11 - 2014 , 11 മണി. 

ദർഘാ സ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി മുദ്രവച്ച ക വ റു കൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻടം, 
തിരുവനന്തപുരം-16 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല . 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No. P4/ 6553 /14/ECE. 

- 17th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items for the use of Electronics and 
Communication Engineering Department of College of 
Engineering Trivandrum, Thiruvananthapuram . 

Tender No. and Name of Items with Quantity 
7 /P4 /2014 — ( 1) Antenna Trainer Kit — 2 (2) Frequency 

Meter - 2 ( 3 ) Gunn Power Supply - 2 ( 4 ) PIN 
modulator — 3 (5 ) Tunable Probe with detector — 4 
( 6 ) Gunn Oscillator - 2 . 
Cost of tender form : 

Original - 525 ( 500 + 5 % VAT). 
Duplicate - 315 (300 + 5 % VAT). 

By post (Original) — . 575 . 
Last date and time of sale of tender form 
24- 11 -2014 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender – 
24 -11 -2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 25 - 11 - 2014, 
11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the total 
cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


- ( 2 ) 


നമ്പർ പി4 / 6553/ 14 / ഇസിഇ . 

2014 ഒക്ടോബർ 17. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജില 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ സാധന സാമഗികൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
7 / പി4 / 14 ( 1) Antenna Trainer Kit - 2 ( 2) Frequency 
Meter — 2 ( 3 ) Gunn Power Supply — 2 
(4 ) PIN modulator - 3 (5 ) Tunable Probe with detector - 4 
(6 ) Gunn Oscillator — 2. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the total 
cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


അസ്സൽ - 


525 ( 500 + 5 % വാറ്റ്). 


പകർപ്പ്- 315 ( 300 + 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി - 575. 


College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram - 16 . 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


Last date and time of receipt of tender form 
20 - 11 - 2014, 3 p . m . 


നമ്പർ പി2 -6531/ 2014 / ജി. ഇ . സി . ബി .എച്ച്. 2014 ഒക്ടോബർ 20. 


| Date and time of opening of tender - 21 - 11- 2014, 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
of value of 100 and an EMD 1 % of the total cost of the 
articles tendered . Tenders without agreement, tender form 
and EMD will be rejected . 


തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൺഹിൽ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ 
ത്തി ലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സാധന സാമ ഗി കൾ 
സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇന വി വരം - മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
വിദ്യാർത്ഥികൾ നയിക്കുന്ന “അൾട്രാ ഫവൽ എഫിഷ്യന്റ് 
വെഹിക്കിൾ എന്ന പ്രാജക്ടിന് ആവശ്യമായ ഫൈബർ 
ഗ്ലാസ് ബോഡി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 15 2014 - 15 തീയതി 20 - 10 - 2014 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 20 - 11 - 2014, 3 മണിക്കുമുമ്പ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 21- 11 - 2014 രാവിലെ 11 
മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചയാളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ - 420 വില നൽകി 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ വാ ങ്ങേ ണ്ടതാണ്. 20 - 11 - 2014, 
2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി . പി. പി. യായി ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങ ൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പതിക്ക് 210 കൂടി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർ ഘാസ് നിയമം അ നു സ രിച്ച് ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 
ആവശ്യമുള്ളവർ 47 0 പിൻ സിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന പേരിൽ മണി യോർ ഡർ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 
കേരളത്തിനുപുറത്തുള്ള കമ്പനിക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം 
ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
100 കൂടി അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Engineering College , 
Barton Hill , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


നമ്പർ ഡി /1343/ 2014. 

2014 ഒക്ടോബർ 21. 
തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്ട്സിലെ 
പെയിന്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റുഡിയോ 
നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ഭാരതത്തിലെ അംഗീകൃത ഉൽപാദകരോ വിതരണക്കാരോ 
ആയവരിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 7/ 2014 - 15. 
അടങ്കൽ തുക - 7,37,000. 


നിബന്ധനകൾ 


No. P2 - 6531 /14/ GECBH . 

20th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of Fibre 
Glass body for the project Titled “ Ultra Fuel Efficient 
Vehicle ” of Mechanical Engineering Department of 
Government Engineering College, Barton Hill , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. - 15/2014 -15 . 
Cost of tender form : 

Original - 420 . 
Duplicate - 210. 

By post ( original) — ^ 470 . 
Last date and time of sale of tender form 
20 - 11 - 2014, 2 p . m . 


1. ദ ർ ഘാസിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന വില നിര ക്ക് 
എല്ലാവിധ നികുതികളും തീരുവകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ടി 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ എത്തിച്ചു തരുന്ന ചെലവും ഉൾപ്പെടെ 
ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

2. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക 
വി വ ര ങ്ങളും വിൽപനാ ന ന്തര സേവന വ്യവ സ്ഥ കളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 

- 3. താൽപര്യമുള്ളവർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
- 1,625 രൊക്കം നൽകി നേരിട്ടോ 1,675 മണിയോർഡറായി 
ഒടുക്കി തപാൽമാർഗ്ഗമോ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടി തുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സി നൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 27 - 11 - 2014 , 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 28 - 11 - 2014 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
29 - 11- 2014, 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
വച്ചു ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- 4. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ടെണ്ടർ 
നമ്പർ 07 / 2014 - 15 എന്നും ഗ്രാഫിക് സ് സ്റ്റുഡിയോ 
നവീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് നൽകുന്നതു 
സംബ ന്ധിച്ച് എന്നും രേഖ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം മൊത്തംതുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം 
" പിൻ സി പ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്ട് സ് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ് 
എസ്. ബി . ടി . ഡിസ് ടിക് ട് ട്രഷറി ബാഞ്ചിൽ മാറ്റി 
എടുക്കുന്നവിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അപൂർണ്ണവും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ 
തന്നെ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- ( സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവ ര ങ്ങൾക്ക് കോളേജ് 
ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.) 


5 . The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the quoted value by DD drawn in favour of the 
Principal, College of Fine Arts , Thiruvananthapuram to 
be encashed at the SBT, District Treasury Branch , 
Thiruvananthapuram . Late tenders will not be accepted . 
The tenders not in the prescribed form and without EMD 
and agreement will be rejected . The undersigned reserves 
the right to accept or reject. The tender will be opened 
on 29 - 11 - 2014 , 11 a . m . in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 


NB : — Detailed Technical specifications are available 
in the College Office . 


നമ്പർ ഡി / 1111/ 2014 . 

2014 ഒക്ടോബർ 21. 
- തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്ട്സിലെ 
പെയിന്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ക്ലൈവുഡ് വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് ഭാര ത ത്തിലെ അംഗീകൃത ഉൽപ്പാദകരോ 
വിതരണക്കാരോ ആയവരിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. D -1343/2014. 

21st October 2014. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed manufacturers and their authorized dealers for the 
Supply of Equipments for Modernization of Graphic 
Studio for the Department of Painting of College of Fine 
Arts, Thiruvananthapuram. 

Tender No. - 07/2014-15. 
Estimate Cost - 7,37,000 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 8 /2014- 15. 


അടങ്കൽ തുക - 1,56, 000. 


- നിബന്ധനകൾ 


CONDITIONS 


1. Rate quoted should be inclusive of all taxes and 
transportation charges of the materials mentioned above the 
place of installation . 

2. Tender may be furnished full technical details and the 
details of after sales service available. 

3. The equipments should be installed at the place 
prescribed at the cost of the suppliers. The supplier should 
give assistance to the staff for performing the operation of 
the Equipment installed . 

Intending tenderers may obtain the tenders from the 
Principal , College of Fine Arts, Thiruvananthapuram by 
remitting ` 1,625 (Rupees One thousand six hundred and 
twenty five only ) and for S 1 , 675 (Rupees One thousand 
Six hundred and seventy five only) for getting the forms 
by post. An agreement executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 should also be enclosed . The sale of tender 
form will be closed on 27 - 11 -2014 , 3 p. m . Cheques , 
Postage Stamps, DD will not be accepted towards the 
cost of tender form . Last date for receipt of tender will be 
on 28 -11- 2014 , 3 p . m . 

- 4. The tender should be superscribed as " Tender 
No. 07 /2014 - 15 for the Supply of Equipments for 
modernization of graphic Studio for the department of 
Painting . 


1. ദർഘാസിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന വില നിര ക്ക് 
എല്ലാവിധ നികുതികളും തീരുവകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ടി 
സാധ ന ങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്ന ചെലവും ഉൾപ്പെടെ 
ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- 2. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക 
വിവ ര ങ്ങളും വിൽപ്പനാ ന ന്തര സേവന വ്യവ സ്ഥ കളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 

3. താൽപര്യമുള്ളവർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
- 420 രൊക്കം നൽകി നേരിട്ടോ 470 മണിയോർഡറായി 
ഒടുക്കി തപാൽമാർഗ്ഗമോ ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടി തുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സി നൊടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 27 - 11 - 2014 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 28- 11- 2014 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
29 -11- 2014, 2 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വച്ച് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
-- 4, ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ 08/ 2014- 15 എന്നും പെയിന്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 

പ്ലവുഡ് നൽകു ന്നത് സംബ ന്ധിച്ച് എന്നും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം മൊത്തംതുക 
യുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം "" പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ 
ആർട്സ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എസ്. ബി . ടി . ഡിസ് ടിക് ട് ട്രഷറി ബാഞ്ചിൽ മാറ്റി. 
എടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. അപൂർണ്ണവും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ 
തന്നെ ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

( സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് കോളേജ് 
ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.) 


- (1) 
നമ്പർ പി1 / 4502 / 2014 / സി. 

- 2014 ഒക്ടോബർ 15. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പ്പ റയുന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 32 /14/ പി1 / സി. 
അടങ്കൽ തുക - 2,50 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 525 ( 500 + 5 % വാറ്റ്). 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 315 (300 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി = 575. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 11-2014 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 11- 2014, 3 മണി. 


No . D - 1111/2014. 

| 21st October 2014. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed manufacturers and their authorized dealers for the 
supply of Plywood for the Department of Painting of 
College of Fine Arts , Thiruvananthapuram. 

Tender No. - 08/ 2014- 15 . 
Estimate Cost - 1,56,000 . 

CONDITIONS 
1. Rate quoted should be inclusive of all taxes and 
transportation charges of the materials mentioned above the 
place of installation . 

2 . Tender may be furnished full technical details and the 
details of after sales service available . 

3. The equipments should be installed at the place 
prescribed at the cost of the suppliers. The supplier should 
give assistance to the staff for performing the operation of 
the Equipment installed . 

Intending tenderers may obtain the tenders from the 
Principal, College of Fine Arts , Thiruvananthapuram by 
remitting ` 420 (Rupees four hundred and twenty only ) 
and for 470 (Rupees four hundred and seventy only) 
for getting the forms by post . An agreement also executed 
in Kerala Stamp Paper worth - 100 should also be 
enclosed . The sale of tender form will be closed on 
27 - 11- 2014 , 3 p .m . Cheques, Postage Stamps, DD will not 
be accepted towards the cost of tender form . Last date for 
receipt of tender will be on 28 - 11- 2014 , 3 p .m . 

4 . The tender should be superscribed as “ Tender 
No. 08 / 2014 - 15 for the Supply of Plywood for the 
department of Painting . 

5 . The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the quoted value by DD drawn in favour of the 
Principal, College of Fine Arts, Thiruvananthapuram to 
be encashed at the SBT, District Treasury Branch , 
Thiruvananthapuram . Late tenders will not be accepted . 
The tenders not in the prescribed form and without EMD 
and agreement will be rejected . The undersigned reserves 
the right to accept or reject. The tender will be opened 
on 29 - 11 - 2014, 2 p . m . in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 

NB : — Detailed Technical specifications are available 
in the College Office. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 11- 2014, 11 മണി. 

(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet.ac.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 

ദർഘാസ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെടു ത്തി മുദ്ര വച്ച കവറു കൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 2,500 നിരതദ്രവ്യവും 20 വില 
യുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ 
യിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ KSPM- ലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാ 
യിരിക്കും. 


No. P1/ 4502/ 2014/ G . 

| 15th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
following Equipments for the use of Civil 
Engineering Department of College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 32/ 14 /P1/C . 
Estimate Cost - 2 ,50,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 525 ( 500 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 315 ( 300 + 5 % VAT ). 
By Post ( Original) - 575 . 


College of Fine Arts, 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
Principal. 


Last date and time of sale of tender form 
20 -11- 2014, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 - 11- 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 21- 11 - 2014 , 
11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 20 and Earnest Money Deposit ` 2 ,500 of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 
All the tender procedures shall be in accordance with 
KSPM. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 4,250 നിരതദ്രവ്യവും 20 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No, P1/ 4461 / 2014/ G . 

- 2 1st October 2014, 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Equipments for the use of Civil Engineering 
Department of College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 33/ 14 /P1 /C . 
Estimate Cost _ 4 , 25 , 000 . 
Cost of tender form : 

Original - 945 (900 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 525 (500 + 5 % VAT). 

By Post (Original ) - 995. 
Last date and time of sale of tender form 
29 - 11 - 2014, 2 p . m . 

Last date and time receipt of tender 
29-11 -2014 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 11 -2014 , 
11 a. m . 


Name of Items 


- 1. Universal Automatic Compactor - 1 No. 


2 . Proving ring 20 KN — 1 No . 
3. Proving ring 50 KN — 1 No. 
( For more details visit www. cet. ac .in ). 


- (2) 


നമ്പർ പി1/ 4461/ 2014/ സി . 


2014 ഒക്ടോബർ 21. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെപ റ യു ന്ന ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 33 /14 / പി1/ സി. 
അടങ്കൽ തുക - 4,25,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 945 ( 900 + 5 % വാറ്റ്) . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 525 (500 + 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി- 995. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 20 and Earnest Money Deposit 4 ,250 of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 
The tender procedures shall strictly be in accordance 
with KSPM . 

List of Items 
1. Digital strain Indicator — 1 No. 
2. LDVT - 1 No. 
3. Plastic Cube moulds — 12 Nos . 

(For making concrete cubes) 
4. Air Compressor, 2001 tank — 1 No. 
5. Impact Hammer - 1 No . 
6 . Lap top Computer Core i3 — 1 No. 
(For more details visit www .cet.ac . in ). 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 29 - 11- 2014 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 11- 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 11 -2014 , 11 മണി. 


College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ പി1 / 5931/ 2014 / എം / QIP . 


| 2014 ഒക്ടോബർ 9. 


തിരുവനന്തപുരം എ ബി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന ഉപക ര ണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 23/14 / പി1./ എം / QIP . 
അടങ്കൽ തുക - 5,78 ,500 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,260 ( 1,200 + 5 % വാറ്റ്) . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 630 ( 600+ 5 % വാറ്റ്). 
തപാൽ വഴി 1,310 . 


Last date and time of receipt of tender - 20 -11 - 2014 , 
3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 21- 11-2014 , 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 20 and Earnest Money Deposit for 5 ,800 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . All the tender 
proceedures will be in accordance with rules and 
regulations of Kerala Store Purchase Manual. 

(For more details visit www .cet.ac.in ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 20 -11- 2014, 2 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 11 - 2014, 3 മണിവരെ. 


ITEMS 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 21- 11-2014, 
11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 5, 800 നിരതദ്രവ്യവും - 20 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിലെ നിബന്ധന 
കൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. 

- (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.cet.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക.) 


1. High Speed Camera 
2. Data Aquisition System ( Agilent 34972ALXI) 
3. Auto transformer 
4. Digital Multimeter 
5 . Digital Micrometer 
6 . Digital Vernier Calliper 
7. Hot Wire Thermal Anemometer 
8. Smoke Generator 
9. Thin Film Heat Flux guage 
10 . Pyrometer (Non contact type) 
| 11. Variable frequency drive 
- 12. Thermocouple calibration device 
- 13. Thermocouple bead making machine 


College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram - 16 . 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


No. P1/5931/2014/ M/ QIP . 

9th October 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Equipments for the use of Civil Engineering Department of 
College of Engineering Trivandrum , Thiruvananthapuram . 

Tender No . — 23/ 14 /P1/M /QIP. 


Estimate Cost - 5,78,500 . 
Cost of tender form : 

Original - 1,260 ( 1,200 + 5 % VAT ). 
Duplicate = 630 ( 600 + 5 % VAT ). 

By post (Original) — 1,310 . 
Last date and time of sale of tender form 
20 -11 - 2014, 2 p . m . 


- നമ്പർ പി2 /3509/2014 / GECBH 

2014 ഒക്ടോബർ 16 . 
തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ട ൻ ഹിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ലാബി ലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ എയർ കണ്ടീ ഷ ണർ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
താൽ പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 09 / 2014 - 15. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 420 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 
തപാൽ വഴി- 470. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 18 - 11- 2014 , 2 മണിവരെ. 


- ദ ർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 18 -11- 2014, 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19- 11 -2014, 
11 മണി. 


നമ്പർ ഡി / 6 / 2014 . 

2014 ഒക്ടോബർ 18. 
അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിന്റെ 
കീഴിലുള്ള ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ലാബിലേക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരി 
ക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മത്സരസ്വഭാ വ മു ള്ളതും മുദവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 2 / 2014. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ബാർട്ടൺഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 35 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No . P2 / 3509 /2014/ GECBH . | 16th October 2014. 


Sealed tenders are invited for the supply of Split Air 
Conditioner for the use of English Language Lab of 
Government Engineering College, Thiruvananthapuram. 


അടങ്കൽ തുക - 3,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 20 ( വാറ്റ് 5 %). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 10 ( വാറ്റ് 5 %). 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 2- 12 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 12 - 2014, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 3- 12- 2014 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപ്രതവും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. - 9/2014-15. 
Cost of tender form : 

original - 420 . 
Duplicate — \ 210. 

By post (original) — 470 . 
Last date and time of sale of tender form 
18 -11 -2014 , 2 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
18 -11 - 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 19 - 11 - 2014, 
11 a. m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


No, D / 6/2014. 

18th October 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for the 
supply of Machinery for Heat Engine Lab of Mechanical 
Engg . Department as per the list attached for Government 
Polytechnic College , Adoor at a Total cost of 3 ,50 ,000 . 

Tender No . -- 2/2014. 
EMD — 1 % of the Total Estimate Value . 
Cost of tender form : 

Original - 400 + ( VAT 5 %) 420 . 

Duplicate - 200 + (VAT 5 %) " 210. 
Date up to which tender form will be sold 
2-12-2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3 -12- 2014, 1 p. m . 


Government Engineering College , 
Barton Hill , Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


Date and time of opening of tender — 3 - 12 - 2014 , 
3 p . m . 


Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the College Office or by Money Order. 
Those who want tender form by Post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal charge . 

| An agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from 
the Principal , Government Polytechnic College, Adoor. 
More details can be obtained from the office on working 
time. 


LIST OF ITEM 


Item with Specification 


Unit 


Item 
No. 


1 


1 


നമ്പർ ഡി / 7 / 2014 . 

2014 ഒക്ടോബർ 18 . 
-- അ ടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴി 
ലുള്ള ഹൈഡാളിക്സ് ലാബിലേക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരി 
ക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മത്സരസ്വഭാ വ മു ള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ- 3 / 2014. 
അടങ്കൽ തുക - 3,75,000 . 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 20 ( വാറ്റ് 5 %). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 10 ( വാറ്റ് 5 %). 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും-- 2 - 12 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 -12- 2014 , 1 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 12 -2014, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റ്മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല. 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപ്രതവും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No . D / 7/ 2014. 

- 18th October 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for the 
supply ofMachinery and Equipments for Hydraulics Lab of 
Mechanical Engg. Department as per the list attached for 
Government Polytechnic College , Adoor at a Total cost of 
3 ,75,000 . 


Single Cylinder Petrol Engine Test Rig : 
Single Cylinder 4 stroke petrol engine of 
100 CC Capacity . The engine is coupled to 
rope brake Dynamometer through flexible 
coupling on a base plate. Brake drum of 
200mm dia . or more & vertical spring balance, 
Hand wheel, weight hanger, dead weights 
for conducting experiments, fuel measuring 
burette tube, three way coke, connecting 
tube and a stop watch . Air intake measure 
ment: Air intake reservoir of size 0 .3x0. 3x0 .5m 
with orifice plate , U - Tube Manometer 
of 0 .5m height for the measurement of air 
flow rate . 
Refrigeration Cycle Test Rig : 
Refrigeration cycle test rig to conduct 
experiment to determine the coefficient 
of performance of the unit. 0 .5 Ton ormore, 
Hermetically sealed compressor, Expansion 
device - capillary tube , air cooled three row 
condenser with suitable condenser cooling , 
thermostatic expansion valve, Evaporator 
coil: suitable for above compressor merged 
in water tank. Electrical heater- for balancing 
refrigerating effect produced . Rometer : For 
measuring liquid flow of refrigerant. 
Refrigerant-R134 A , Energy Meter- One 
for power measurement of compressor and 
heater. Dimmerstat: 230 V. AC Single phase 
for heating control pressure gauge: 2 Nos. 
for HP, LP Measurement. Digital temperature 
indicator with required thermocouples. 
Solenoid valve — 230 V supply, HP/LP 
cutout — 1 No. to suit compressor, Service 
valve needle type — 1No . Ammeter — 1 No. 
voltmeter - - No Thermostat - 1No. 
suitable filter/drier make indfoss 
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Tender No. 3/ 2014. 


EMD — 1 % of the Total Estimate Value. 
Cost of tender form : 

- Original - 400 + ( VAT 5 %) 420. 
Duplicate - 200 + ( VAT 5 %) " 210. 


Date up to which tender form will be sold — 
2 - 12 - 2014, 3 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form 
3-12 -2014 , 1 p. m . 

Date and time of opening of tender - 3- 12 - 2014, 
3 p . m . 


Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the College Office or by Money Order. 
Those who want tender from by Post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal charge. 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 is 
to accompany the tender. Tender forms can be had from the 
Principal , Government Polytechnic College , Adoor. More 
details can be obtained from the office on working time. 


LIST OF ITEM 
Item with Specification 


Unit 


Item 
No. 


നമ്പർ ഡി / 17 /2014. 

2014 ഒക്ടോബർ 18. 
അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിലെ 
ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സർവ്വേ 
പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധന 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മത്സര സ്വഭാവ 
മുള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/2014. 
അടങ്കൽ തുക . 2,08, 600 
നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ - 400 + 20 ( വാറ്റ് 5 %). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 20 ( വാറ്റ് 5 %). 
- ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 2- 12- 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 12 - 2014 , 1 മണി. 


1 
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- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3 - 12 - 2014 , 
3 മണി. 


Centrifugal pump Test Rig : 
Centrifugal pump of size 50mmx50mm 
to discharge 150 LPM at 30m coupled to 
3 .75 kW motor, tolal head 35 m , Variable 
speed arrangement by reduction pulley . 
Pressure gauge , Vacuum gauge & foot valve 
Energy meter , switch , strater & stop watch , 
measuring tank of size 0 .45mx0 .45mx 0 .75m 
with scale fitting & 50mm drain valve . A 
closed circuit tank on which pump is set 
and measuring tank are mounted . 
Reciprocating Pump Test Rig . 
Sump tank made of M .S with FRP lining of 
size 1. 25x0 . 4x0 .4m ( capacity -200 Litres) with 
drain valve. Measuring tank made of M . S with 
FRP lining of size 0 .4 x 0 . 5 x 0 .5m ( Capacity 
100 Litres ) with gauge glass , scale fitting , 
overflow arrangement and 40 mm dia an 
outlet ball valve , placed directly above the 
sump tank Reciprocating pump size 25x20mm , 
discharge 33 LPM at 35m head with motor 
single phase, 230V, 50Hz, 1 HP, with main 
switch mounted on the sump tank Necessary 
pipes , fittings , gate valve and foot valve are 
provided . A presure gauge , a vacuum gauge, 
and an energy meter fitted on a pre laminated 
board . 
Pipe Friction Apparatus: 
Sump tank made of M . S with FRP lining of 
size 1 .25x0 .4x0 .4m ( capacity 200 litrers) with 
drain valve . Measuring tank made of M . S 
with FRP lining of size 0 .4x0.5x 0 . 5 mm 
(Capacity 100 litres) with gauge glass , scale 
fitting , overflow arrangement and 40 mm 
dia an outlet ballvalve placed directly above 
the subtank . Monoblock centrifugal pump, 
single phase 230V, 2880 rpm , 1HP, 25x25 cm 
size. mounted on the subtank . Necessary 
pipe fitting , gate valve , foot valve are provided . 
Pipe friction apparatus comprises of a set 
of pipelines dia 25mm and 15mrn inlet and 
outlet manifolds. Each pipe having a gate 
valve at delivery side , pressure tapings 
with isolating cokes and two pressure mani 
folds. Differential mercury manometer 1 m 
length to measure the pressure . The complete 
experimental set up is placed over the sump 
tank inorder to use it as a self contained 
closed circuit unit for conducting , experiments. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി 
ഒടുക്കാ വു ന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No, D /17/2014. 


18th October 2014. 
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Sealed tenders in the prescribed form are invited for the 
supply of Equipments for Survey Practical Lab of Architecture 
Department as per the list attached forGovernmentPolytechnic 
College , Adoor at a Total cost of ` 2,08 ,600 . 

Tender No . - 1/2014. 
EMD — 1 % of the Total Estimate Value. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + ( VAT 5 %) 420 . 

Duplicate - 200 + ( VAT 5 %) 210. 
Date up to which tender form will be sold 
2 -12 - 2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3-12 -2014, 1 p. m . 

Date and time of opening of tender - 3 - 12 -2014, 
3 p . m . 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


No. D1-5317 /2014 . 


16th October 2014 . 


Mode of remittance of the cost of Tender form , in 
cash remittance in the college office or by Money Order. 
Those who want tender from by Post should remit in 
additional amount of ` 50 for each tender as postal charge . 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth ` 100 is 
to accompany the Tender. Tender forms can be had from 
Principal , Government Polytechnic College , Adoor. More 
details can be obtained from the office on working time. 

LIST OF ITEMS 


Item 


Item with Specification 


Unit 


No. 


1 


2 


Sealed tenders are invited for the supply of Air 
Conditioners for various Engineering Department of 
Government Engineering College , Thrissur. 

Tenders should be superbscribed as Tender 
No. D1/42/2014 -15 for the supply of Air Conditioners for 
various Engg. Department of this College and addressed 
to Principal Government Engineering College , Thrissur, 
Kerala . The last date for the receipt of tender is 
24- 11 -2014 at 2 p.m . The tenders will be opened at 11 a.m . 
on 25 - 11 - 2014 in the presence of such tenderers or their 
authorised respresentative who may be present at that 
time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from Principal, Government Engineering College , 
Thrissur on cash remittance of 3 ,990 + postal charge, 
Tender forms are not transferable . The sale of tender 
forms will be closed on 24 - 11 - 2014 at 12 noon . Late 
tenders will not be accepted . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance, the price 
fixed for the tender form . 


7 


3 


2 


Slump test apparatus — Conforming to IS 
7320 Steel body (20210230 cm ) with 
base plate having cleats , swivel handle 
and tamping rod 16 mm dia360 сm long 
having IS certification mark IS 10086 
Compaction factor apparatus — Conforrning 
to IS 5515 made of gun metal moulds with 
hoppers and receiver assembly, tamping 
rod 16 mm diaż60 cm long 
Vicats apparatus — Conforming to IS 5513 
consist of Vicats mould , glass base plate , 
initial and final needle , consistency 
plunger ( in plastic case ), mild steel base 
plate 
IS sieve — 90 micron specification Conforming 
to IS 460 ISS brass sieve with lid and pan 
Electronic weighing balance — digital 
display with capcity 1 kg , sensitivity 10 mg. 
Weighing balance - Platform balance with 
capacity 100 kg and accuracy 100g 
Sieve shaker - Electrically operated , 
capable of accomodating 300mm dia 
sieves of 7 nos. 
Steel Tape 30 M — In leather case with 
stainless steel/brass ring and winding 
device 
Metallic Tape 20 M — In leather case and 
winding device as per IS 1492 : 1970 
Metallic Tape 30 M — In leather case and 
winding device as per IS 1492 : 1970 
Levelling staff — aluminum 4m long telescopic 
in three lengths accuratetly painted in red 
and black on white background as per 
IS 1779 and push type automatic locking 
system in canvas cover, least count 0 .005m . 


Cost of tender forms should be remitted in cash or 
money order 3,990 + Postal charge Cheques, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms nor the forms will be sent by V . P . P. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Engineering College, Thrissur with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth “ 100 . Details 
can be had from the Government Engineering College 
Office . 


2 


1 


(2 ) 


20 


No. D1-6462 /2014 . 

16th October 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Equipments / Consumables for Government Engineering 
College , Thrissur. 

Tender No. Name of Name of 
Items & Specification Department 

with P. A . C . 


10 


No . 


10 


Mechanical 


D1/40 /14 - 15 — Lead Acid Battery 
(Buy Back Scheme) — * 2,80,000 
D1/43/14 - 15 – Equipments — 
` 1 , 25 ,800 


Electrical 


Mechanical 


Government Polytechnic College , 
Manakkala , Adoor. 


(Sd.) 
Principal. 


D1/45/ 14 - 15 — Equipments — 

3 ,50,000 


SI. 


Description 


Justification 


Value of tender form — 630 + Postal Charges for 
Sl. No . 1; ` 420 + Postal Charges for Sl. No . 2 , ` 735 + 
Postal Charges for Sl. No. 3. 


No. 


1 


Last date and time of issue of tender form 
24 - 11-2014 , 12 noon . 


receipt of tender 


Last date and time of 
24 - 11-2014 , 2 p.m . 


Date and time of opening of tender — 25 - 11 - 2014 , 
11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College, Thrissur obtain 
the requisite tender forms. Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance as per the price fixed for 
the tender form . 


Hand -held Analyzer with Environmental noise 
Sound Level Meter and Assessment and 
Reverberation Time Monitoring 
software 

Occupational noise 
Calibrator, Qualifier Light, Evaluation 
Ext. Cable and Tripod Selection of hearing 
Omni power 

Protection 
Omnidirectional Sound Noise reduction 
Source 

Product quality control 
Power Amplifier 

Class I sound 
Measurements to 

the latest 
Cable single screen coax , International standards 
LEMO triaxial (M ) to XLR Real-time analysis of 
3pin (M ) , 10m (33, 3ft) Sound in 1/1 -and 1/3. 
Max. + 85 C ( 185 F ) Octave bands 
Cable loudspeaker, 4 -pin Analysis of time histories 
(M ), x, xm (x.x ft), max. + 70 C For broadband 
( 158 F ) 

parameters 
Tapping machine for And spectra (Logging ) 
impact sound insulation Documentation of 
measurements 

Measurements using 
Wireless transmission of test And voice 
generator signal and 

annotations 
wireless remote control of Doccumentation of 
tapping machine. 

Measurements through 
Recording of 
measured Sound 


Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of tender forms nor the forms will be 
sent by V . P . P. 


Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Engineering College, Thrissur with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth “ 100 . Details 
can be had from the Government Engineering College 
Office . 


(3) 


No. D3- 7162 /2014 . 


20th October 2014 . 


Period within which goods should be delivered — 
Immediately on receipt of this order. 


Sealed tenders are invited for the supply of Acoustic 
Analyser (1 No.) to Government Engineering College , 
Thrissur. 


Superscription — Tender No . — D3/ 38 / 14 - 15 . 


Price of tender form - 1,365 . 

Due date and time of receipt of tender 
28 -11 -2014 , 2 p .m . 

Date and time of opening of tender — 29 - 11 -2014 , 
11 a . m . 


Rate should be quoted for delivery — F.O .R ., Thrissur 

Make brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification /installation of the stores. 
Guarantee period should be specified . 
Notes: 

Preliminary agreement as per clause 33 of general 
conditions of tender is to be executed on Kerala Stamp 
Paper worth 100 offers without the following documents 
will be rejected outright. 

(i) Prescribed tender form (Original) purchased from 
this office . 

(j) EMD @ 1 % of the tendered value . 


Date upto which the rates are to be firm for — Six 
months from the date of opening acceptance . 


The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to sent 
The Principal , Government Engineering College , 
Thrissur-680 009 . 


Government Engineering 
College , Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


